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a. unserer Reichsbahn 




















































































































Ein Spezialwagen für Zementbeförderung 

























































































































































Praktisches Arbeiten 




















































































































































































#JB+H 


Leiterkreuzung 


Leiterabzweigung 

Ohmscher Widerstand, allgemein Meß¬ 
widerstand * 

Ohmscher Widerstand, regelbar 


-<M>- 

H©- 


•Spannungsmesser (Voltmeter) 

Strommesser (Ampferemeter) 
tere Arbeit benötigen 

DER MODELLEISENBAHNER Nr. 3/1952 










































































Buchbesprechungen 






































































Jahrbuch 

der Eisenbahn 1953 


Fernmeldeanlagen 

sehen Reichsbahn 

Heft 1': Fernschreib- und Fernsprechanlagen 

149 Seiten mit 120 Abbildungen. DIN AS 


Elektrotechnische Grundlagen. 










